IBUFFALO 



第二世代 TOGLASER マウス 

BSMBLU02 シリ-ズ 

取扱説明書 


A ご使用に際してのミ主意事項 

警ち 

本製品を安全にお使いいただくため、下記ま意事 
項を必ずお守りくださし、。 

•本製品を次の場所に設置しないでください。感電、火災の原因 
になったり、製品に悪影響を与える場合があります。 

強い磁界、静電気、震動が発生するところ、平らでないところ、直射日 
光があたるところ、乂気の周辺または熱気のこもるところ、漏電、漏水 
の危険があるところ、油煙、湯気、湿気やホコリの多いところ 
•本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。 

•本製品の分解や改造や修理を自分でしないでください。 

•本製品を廃棄するときは地ち自治体の条例に従ってください。 
•異常を感じた場合は、即座に使用を中止し、興对:サポートセン 
夕一またはお買い上げの販売店にご相談くださし、。 



お使いになるおに、個包内容、製品各部の名称や対応 0 S 、 製 
品仕様を/《ッケージでご確認ください。もし不足しているもの 
があれば、お買い求めの販売店にご連絡ください。 


•マウス(本体）1台 



マウスご使用時のま意 

-本製品は、不可視レーザーを使用しているため、目に 
障害をきたすことのない classi 該当品ですが、レー 
ザー発光部分を直視することは避けてくださし、。 

-センサー部分を巧したり、傷つけたりしないでくだぞい。 


•取扱説明書(本書）1枚 



本製品は/かコンの USB ポートに接続して使用します。/た/コ 
ンが起動しましたら、本製品の US ロネクターをパソコンの 
USB ポートに接続してくださし、。 


脾社 HP から専巧ドライバーをダウンロードしてパソコンにイン 
ストールすると、チルト(横スクロール)が使巧できます。 
詳しくは脾社 HP ( h け p :// buffalo . jp / download /) をご参照くだ 
さい。 

《 Mac シリーズでは、ご使巧できません。 


r #| - Windows 7/ Vista をお使いの場合、インストール中 
•」 に「認識できないプログラムがこのコンピュータへ 

、ホ思 のアクセスを要求しています」、「続行するにはあな 

たの許可が必要です」等のメッセージが表示され 
ることがあります。その場合は、[許可]または、[続 
行]をクリックして、インストールを続行してくださし、。 

• ユーテイリテイーソフトウェアーをインストールする 
際、本製品が外のマウスをパソコンに接続しない 
でください。 


ユーテイリテイーソフトウェアのインストール 


(1) パソコンに専用ドライバーをダウンロードします。 

ダウンロードしたファイルをダブルクリックすると自己解凍を実 
施します。锅凍したフォルダを開いて、に etup.exe] をダカレクリッ 
クするとインストールが開始します。 

( 2 ) 画面の指示に従し、、インストールを巧ってくださし、。 
^^ューティリティーソフトゥェァーのィンストール後、'ぶず再超動 

をしてくださし、。再起動をしないまま、ご使用を続けると設定が 
反映されない場合があります。 



アンインストールはな下の a ) b ) いずれかのち法で行えます。 

a) [スタート]-[(すべての)プログラム]- [Buffalo]-[BSMBLU02] 
- [Uninstall BSMBLU02 Driver] の順にクリックします。 

画面の指示に従って、アンインストールを行います 

b) コントロール/ くネルの[プログラムの追加と削除] 
(Windows7/Vista では、[プ□グラムのアンインストールヴログ 
ラムと機能)])で行えます。 

画面の指示に従って、アンインストールを巧います。 






本产品的使用方法 

将本产品を接电脑的 USB 端口，在电脑电源开启时，驱动程序 
会自动安装，即可使用。 

水平滾动巧能、巧能分配、液晶で电模式等的设定 

从本公司的网な上下載专用的驱动程序，便可追加水平ミ襄动巧 
能、I力能分配、液晶で电模式等か能。（部分型号） 

i 羊情请见本公司网さも (http://buffalo, jp/) 。 


为了ま全使用请お须遵守 

激光式感应产品使用时;'ち意 

产品使用不可视激光。虽巧是符合对眼睛巧有伤害的 classi 标 
准、但请避开激光发光部分直视。 

请不要将产品放入火、微波が、烤箱が高压容器中，因为容易 
发生破裂、火巧が烫伤。 

请不要在阳光直自ホ的地方、烈日下的车中、暖房器具的附近使 
用或者放置，因为容易发生破裂、义灾和烫伤。 


r 設定がラまくいかない J 、 》■巧障かな？ J と思ったら 
サボートセンターのご至巧 


本愛品に関するお PS 合せはサポートセンターで受け付けています。 

• お問合せのおは、まず、当社サポートページをご確認ください。 

おぎちからお奇せいただいたお問合せを元にした、ピックアップ Q&A やよ<ある質問をごおかして 
おります。お種や症げ則に参おすることも可能でず。せひご篇ください。 

. _ . ッフ 70- A 日ーバ,/7ア日一_ 

凹 86886.jp 化け p://www 不動 [~86886.jp 1検索 

• インターネット 【 E 乂 — J レ） ※お問合せフォームからご質問いただけます。 

「旧人のぉ客巧] 国 86886.jp/mail/ (http://www 不ち） 

「法人のぉ客が I 酉 86886.jp/hojin/ (http://www 不お） 

♦巧 註：お巧合せのおには、あらかじめ下記の項目をこ垣認ください。よりスムースに回きするこ 
とが巧能です。1,ご使用の当社裝品を2,バソコンの型を 3,0S のパージョン4,トラ 
ブルの内容をおならせください。 

をが時旧や S 唐番号などは、を更されることが友0ます。 

詳巧は当社ホームぺージ (86886. jp ) をご JI ください。 

I 個人のあ’ちがを □"! 050-3163-1825 

9:30-19:00 (日垣日、夏巧か!!居、年モ年拍、ま定点お日を除く） 

I ま人のお客巧な口] 050—3163—2000 

目:30~1呂:〇〇 13:00-17:00 (±日巧日、夏巧休眼、年末年始、まをホ横日を除 <) 



请不要自己分解、改造、修理产品。 

因为容易发热、破裂、着火、烫伤和触点。另タト，如お掉本产 
品的封条ネ P タト亮，我司キ目绝修理。 


请不要掉落ネ P 强烈冲モ本制品。如果掉落或冲モ本产品请马上 
关掉を源。 


不要用湿的手細橫产品。因为触摸和插座连接的电脑及周边机 
器时容易触を，即使不が插座を接也容易产生が障。 

电脑及周边机器的操作请阅读说巧书、お照各厂家规定的顺巧 
操作。 

请在室温环境内 （5 で〜40で）使用。 


⑩ 


本お识适用于在中华人 t た共が国巧售的电了-信息产品， 
标识中央的数ぞ为环境保护化用が限的年数。 
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注意 

本书是在が有的日本语版操作系统下确认的方法。不同的操作 
系统可能会有和上面不一致的地方。 


保証奠約約款 

この約款は、お客様が購入された弊社製品について、修理に関する保証の条件等を規定するもの 
です。お客様が、この約款に規定されたを項に同意頂けない場合は保証奠約を取り消すことがで 
きますが、その場合は、ご購入の製品を巧巧ずることなく販売店または酱社にご返却下さい。なお、 
この約款により、おぎ様の法律上の権利が制限されるものではありません。 


第1条（定載 

1この約款において、「保証書 J とは、保証期間に製品が巧障した場合に辟社が修埋を行うことを 
約した重要な証明書をいいます。 

2この約款において、「ほ障 J とは、おぎ様が正しい使届方法に基づいて製品を作動させた場合で 
あっても、梨品が正常に機能しない状態をいいます。 

3この約款において、「無償修理 J とは、製品が巧障した場合、弊社がお償で6ラ当該故障個所の 
修理をいいます。 

4この約款において、「無償保 SEj とは、この約款に規定されたを件により、弊社がお客様に巧し 
無償修理をお約束することをいいます。 

5この約款において、「有償修理 J とは、製品が巧障した場合であって、お償保証が適用されない 
とき、お客様から黃巧を頂戴して弊社が行う当該故障個所の修理をいいます。 

6この約款において、「製品 J とは、弊社が販売に隐して捆包されたもののうち、本体機能を示す 
部分をいい、付属品（マニュアル、パッケージなど）および消耗品などは含まれません。 


第2条（無值保証） 

1製品が巧障した場合、おぎ様は、保証書に記載された保証期間内に弊社に巧し修理を依頼する 
ことにより、無償保証の適用を受けることができます。但し、次の各号に掲げる場合は、保証期 
間內であっても無償保証の適巧を受けることができません。 

2修理をご依頼される隐に、保証書をご提示頂けない場合。 

3ご提示頂いた保証書が、製品名および製品シリアル No. 等の重要事項が未記入またはお正され 
ていること等により、偽造された疑いのある場合、または製品に表示されるシリアル No. 等の重 
要事項がミ肖去、削除、もしくは改ざんされている場合。 

4販売店様が保証書にご睛入日の証巧をされていない場合、またはお客様のご睛入日を巧認でき 
る書類（レシートなど）が添付されていない場合。 

5お客様が製品をお買い上げ頂いたを、お客様による運送または移動に際し、を下または衝撃等 
に超因して故障または破損した場合。 

6お客様における使巧上の誤り、不当な改造もしくは修理、または、弊社が指定するものが外の 
機器との接続によりほ障または破損した場合。 

7义災、化虔、落雷、風水害、その他天変地を、または、異常電圧などのか部的要因により、巧 
障または破損した場合。 

8消耗部品が自お摩耗または自巧劣化し、消耗部品を巧り換える場合。 

9前各号に掲げる場合のほか、ほ障の原因が、お客様の使巧方法にあると認められる場合。 


第3条（修理） 

この約款の規定による修理は、次のを号に規定する条件の下で実施します。 

1修理のご依頼時には製品を解化修理センターにご送付ください。修理センターについては各磬 
品添付のマニュアル（電子マニュアルを含みます）またはパッケージ、ならびに辟社 W 距サイ 
卜をご確認ください。尚、送料は送付元負担とさせていただきます。また、ご送付時には宅配便 
など送付控えが残るち法でご送付ください。郵送は国くお断り致します。 

2修理は、製品の分锅または部品の交換をしくは捕條により巧います。但し、 で一 、修理が困巧 
な場合または修理黃巧が製品価格を上回る場合には、保証巧象の製品と同等またはそれが上の性 
能を有する化の製品と交換する事により対応させて頂く事がありまず。 

3八ードディスク等のデータ記憶装置またはメディアの修理に際しましては、修理の內容により、 
ディスクもしくは製品を交換する場合またはディスクもしくはメディアをフォーマツトする場合 
などがございますが、 f 霞理の隐、興社は記憶されたデータについてバックアップを作成いたしま 
せん。また、薛社は当該データの破損、ミ肖失などにつき、一切の青巧を負いません。 

4無值修理により、交換された旧部品または旧製品等は、弊社にて適宜廃棄処みさせて巧きます。 
已有化修理によ D、 交換された旧部品または旧製品等についても、鮮社にて適宜廃棄処分させて 
頂きますが、條理をご巧頼された際にお客様からお知らせ巧ければ、旧部品等を返品いたします。 
但し、部品の性質上ご意向に添えない場合もございまず。 


第4条（免責事項） 

1お客様がご薦入された製品について、禅社に巧意または重大な過失があった場合を除き、債務 
不履行または不法行為に基づく損害,程償責任は、当該製品の購入巧金を限度と致します。 

2お客様がご属入された製品に ついて、 隠れた瑕疵があった場合は、この約款の規定にかかわらず、 
お償にて当該瑕疵を修捕しまたは晤疵のない製品または同等品に交換致しますが、当該晤疵に基 
ヴく損害,暗なの責に任じません。 

3鮮社における保証は、お客様がご購入された製品の機能に関するものであり、八ードディスク 
等のデータ記情装置について、記憶されたデータの;'肖失または破損について保証ずるものではあ 
りません。 


宰己を（ち効範困、 

この約款は、曰本国內においてのみ有効です。またお外、産業用途、お込、ならびに指定窗巧な 
外でのご使巧につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。 


参保証書とともに購入日が証明できるものを保管して下さい。保証 （ 修理）の際 
に必要となります。 

参掲載されている各製品名は一般に各社の商標または登録商標です。 

• デザイン、仕様等は改良のため予告なしに蜜更する場合があります。 

• 己 UFFAL0™JBUFFAL0 tm は、株式尝社メル〕ホールディンブスの商標です。 

巧な含な/ X ツフア D — 


第2版発行 
2012/2/6 
KM0 日-日 295-02 


(^卞ームぺージ URL 

buffalo.jp 、 

旧 UFFAL0 智品 URL 

buffalo.jp/supply/ 


BSMBLU02 シリーズ取扱説明書 

























































































































